S. f P. 
Mer inż. STANISLAW 


BOCHDA 


adiunkt Instytutu Zootechniki 


przeżywszy lat 53, po krótkiej a ciężkiej chorobie, opatrzony 
św. Sakramentami, zmarł dnia 22 czerwca 1964 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarzu rakowickim na miejsce 
wiecznego spoczynku nastąpi we środę dnia 24 bm. o godzinie 15, 
o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim żalu: 


żona, córka i rodzina. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie we środę dnia 24-go bm. o godzinie 130 rano 
w kościele paraf. N. M. P. z Lourdes, Misjonarska 37, Nowa Wieś. 
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